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seine Lage gegen das (erste) Solenoid anderte und mlisste
sich daher auch umgekehrt in derselben Weise andern,
wenn die gleiche relative Lageanderung bei unverander-
ter Lage yon r durch Aenderung der Lage des Sole-
noides eintreten wtirde. Letzteres widerspriclit aber dem
vorher Bewiesenen. Da ' m' der Stromintensita/tr im Sole-
noide proportional 1st-,' cp aber seiner Definition gemass nur
GrHeder enthalt, welche ebenfalls dieser Stromintensitat pro-
portional sind, so konnen wix also setzen:

<P = m'f(r}.
Die G-leiclmng 65 (a des Art. 88) liefert aber sofort:
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woraus bekanntlich folgt:

DadtLrch ist das Feld vollstandig definirl Es werde nun
die "Wirkung des Feldes auf einen Nordpol N eines zweiten
Solenoides bereclmet, der nach. dem Punkte P gebracht
wird. Dem Sinne unserer Formeln gemass, die immer die
Wirkung eines bestimmten Feldes auf einen bestimmten
Aufstrom mit Ausschluss der Wirkung des letzteren auf
sich selbst geben, ist dabei der zweite Nordpol nicht mit
zum Felde zu rechnen. Nach den Formeln 47 (^ des Art. 88)
wirkt dann auf den zweiten Nordpol eine Kraft yon der
Intensitat mm'Qi-r2 in der Eichtung der Verbindungs-
linien beider Pole.

Parallel entgegengesetzte Strome in der Entfernung Null
heben einander auf. Da muss also das C enthaltende Grlied
der Gleicbing 11, Art. 37? negativ sein, um die tibrigen
wesentlich. positiven aufheben zu konnen; dalier muss auch.
das Moment des einen Stromes auf den anderen negativ sein,
wenn fur den letzteren die Bachtung, in der er wirklich
durchstromt wird, zu Grunde gelegt wird. Da dieses Mo-
ment bei grosser Entfernung der beiden Strome Null ist,
muss dessen Differentialquotient nach der Entfernung (lete-
tere wachsend gedacht) positiv sein. Daher ist die Eraft,
welche von aussen wirken muss, um die Eiitfernting eatrst. Potentialfunktion y.
